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Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 


Warszawa, 23 lutego 1954 r. 


Nr 6 


Poz. 29—31 


TRESC: 


ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: 


Poz. 29 — nr 29 z dnia 15.11.54 r. w sprawie trybu zaopa-, 


trzenia w sprzęt radiotechniczny, lampy elektrycz- 
ne i elektryczną aparaturę pomiarową. 

Poz. 30 — nr 28 z dnia 12.11.54 r. w sprawie trybu za- 
opatrzenia w sprzęt instalacyjny, 


PISMO OKÓLNE PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO: 


Poz. 31 — nr 3 z dnia 10.11.1954 r. w sprawie właściwego 
rozgraniczenia nakładów inwestycyjnych na ma- 
szyny i urządzenia od nakładów na roboty bu- 
dowlano-montażowe, 


29. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 29 z dnia 15 lutego 1954 r. 
(znak: BI—1B—34—59) 


w sprawie trybu zaopatrzenia w sprzęt radiotechniczny, 
lampy elektryczne i elektryczną aparaturę pomiarową. 


Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 
29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu 
towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) zarządza 
się, co następuje: 


Rozdział 1. — Postanowienia wstępne. 


$ 1. 1. Zarządzenie dotyczy sprzętu radiotechnicznego, 
lamp elektrycznych i elektrycznej aparatury pomiarowej w 
wykonaniu znormalizowanym i specjalnym, wymienionych 
w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, zwa- 
nych w dalszej treści zarządzenia „sprzętem radiotechnicz- 
nym. 

2. Za sprzęt radiotechniczny w wykonaniu znormalizowa- 
nym uważa się sprzęt wymieniony w cenniku Centralnego 
Zarządu Zbytu Ministerstwa Przemysłu Maszynowego oraz 
w liście towarowej importu centralnego. 

8 2. Przy zaopatrzeniu jednostek państwowych i spółdziel- 
czych w sprzęt radiotechniczny należy stosować przepisy ni- 
niejszego zarządzenia oraz powołane przepisy zarządzenia 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo- 
darczego nr 221 z dnia 10 sierpnia 1953 r. w sprawie trybu 
zaopatrzenia  materiałowo-technicznego (Biuletyn PKPG 
nr 26, poz. 115 i nr 33, poz. 144). 

83. Paragrafy powołane bez bliższego określenia oznacza- 
ją paragrafy niniejszego zarządzenia a paragrafy powołane 
z dodatkiem „trybu ogólnego" oznaczają paragrafy zarzą- 
dzenia wymienionego w $ 2. 


Rozdział 2. — plany rozdziału, przydziały i rozdzielniki. 


§ 4. Sprzęt radiotechniczny wymieniony pod poz. 19 i 20 
Wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia rozdzie- 
la Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, pozostały sprzęt 
radiotechniczny nie jest rozdzielany. 

85. 1. Zaopatrzenie w sprzęt radioiechniczny wymienio- 
ny pod poz. 40 — 44 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 
do zarządzenia należy do Centralnego Urzędu Kinematogra- 
fii — Biuro Zbytu Artykułów Foto-Kino-Technicznych. Za- 
patrzenie w pozostały sprzęt radiotechniczny należy do Cen- 
tralnego Zarządu Zbytu Ministerstwa Przemysłu Maszyno- 


Wego — Biuro Zbytu Sprzętu Radiotechnicznego i Lamp 
Elektrycznych. 


2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego zarządzenia 
lub przepisach trybu ogólnego mowa jest o centrali zbytu na- 
leży przez to rozumieć jednostki wymienione w ust. 1. 

$ 6. W zakresie planów rozdziału, przydziałów i rozdziel- 
ników stosuje się przepisy $$ 5—9 ust. 1 i 2 oraz $$ 10—16 
trybu ogólnego, przy czym przepis $ 9 ust. 1 trybu ogólnego 
stosuje się z tą zmianą, że jednostki, które otrzymały zawia- 
domienie o przydziale, rozdzielają przydział na centralne za- 
rządy (jednostki równorzędne) i przesyłają te rozdzielniki 
centrali zbytu. 


Rozdział 3. — Składanie i realizacja zamówień. 


$ 7. 1. Zamówienia należy składać na sprzęt radiotech- 
niczny wymieniony: 
1) pod poz. 1—6 i 40—44 wykazu stanowiącego załącznik 
nr 1 do zarządzenia — centrali zbytu, 


.2) pod poz. 7—21 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do 


zarządzenia — Centralnej Składnicy Sprzętu Teletech- 
nicznego i Radiowego, 

3) pod poz. 22—36 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do 
zarządzenia — właściwym rejonowym hurtowniom arty- 
kułów elektrotechnicznych, 

4) pod poz. 37 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do za- 
rządzenia — Zakładom Radiowym im. Kasprzaka w War- 
szawie, 

5) pod poz. 38 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do za- 
rządzenia — Zakładom Wytwórczym Podzespołów Tele- 
komunikacyjnych w Krakowie, 

6) pod poz. 39 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do za- 
rządzenia — Zakładom Wytwórczym Urządzeń Elektrycz- 
nych w Warszawie. 

2. Właściwa jest rejonowa hurtownia artykułów elektro- 
technicznych (ust. 1, pkt 3), w której zasięgu terytorialnym 
ma siedzibę odbiorca. Wykaz rejonowych hurtowni z ozna- 
czeniem ich zasięgu terytorialnego stanowi załącznik nr 2 
do zarządzenia. 

3. Zamówienia na sprzęt radiotechniczny w wykonaniu 
specjalnym należy składać wyłącznie centrali zbytu. 

4. Odbiorcy podlegli Ministrom Obrony Narodowej i Bez- 
pieczeństwa Publicznego oraz Powszechna Organizacja 
„Służba Polsce“ składają zamówienia wyłącznie centrali 
zbytu. 

5. Odbiorcy podporządkowani Centralnemu Zarządowi Ra- 
diofonizacji Kraju Ministerstwa Poczt i Telegrafów składa- 
ją zamówienia na głośniki o mocy do 6 W, wymienione pod 
poz. 32 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 
(poz. 538 cennika) — wyłącznie centrali zbytu, 

$ 8. Zamówienia na sprzęt radiotechniczny wymieniony 
w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia na- 
leży składać: 

1) pod poz. 1—5, 7—19, 21—36 i 40--44 na 100 dni przed 
początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawą, 
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2) pod poz. 37—39 na 180 dni przed początkiem kwartału. 
w którym ma nastąpić dostawa, 

3) pod poz. 6 i 42—44 na 90 dni przed początkiem roku, w 
którym ma nastąpić dostawa. 

4) pod poz. 20 na 30 dni przed początkiem roku, w którym 
ma nastąpić dostawa. 


$ 9. Zamówienia kierowane do centrali zbytu należy skła- 
dać w dwóch, a zamówienia kierowane do innych jednostek 
.w jednym egzemplarzu. 


$ 10. 1. Zamówienia odbiorców podległych jednostkom wy- 
mienionym w planie rozdziału powinny być zaopatrzone w 


stwierdzenie nadzorującego odbiorcę centralnego zarządu | ' 


(jednostki równorzędnej), że ilości zamawiane mieszczą się 
w przydziale co do ilości i rodzaju. 

2. Zamówienia odbiorców objętych w planie rozdziału po- 
zycją: „różni odbiorcy“ na sprzęt radiotechniczny rozdziela- 
ny powinny być akceptowane przez ministerstwo (centralny 
urząd) nadzorujące odbiorcę. 

3. Zamówienia na sprzęt radiotechniczny w wykonaniu 
specjalnym powinny być zaopatrzone w uzasadnienie 
i stwierdzenie nadzorującego odbiorcę centralnego zarządu 
(jednostki równorzędnej) konieczności użycia takiego sprzętu. 

4. Zamówienia, o których mowa w $ 7 ust. 5, powinny być 
składane za pośrednictwem Centralnego Zarządu Radiofo- 
nizaeji Kraju. 

$ 11. W zakresie składania i realizacji zamówień stosuje 
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się przepisy $ 17 ust. 2, $ 18, $ 19 ust. 2—5 oraz $$ 20—27 

trybu ogólnego przy czym: 

1) przez grupę materia.ów, o których mowa w 8; Fimust 2 
pkt. 3 trybu ogólnego, rozumie się grupę sprzętu radio- 
technicznego, oznaczoną w wykazie stanowiącym załącz- 
nik nr 1 do zarządzenia, 

2) § 20 trybu ogólnego stosuje się ze zmianą wynikającą 
ZSME 


Rozdział 4. — Sprawozdawczość. 


$ 12. W zakresie sprawozdawczości stosuje się przepis 
8 28 trybu ogólnego. 


Rozdział 5. — Postanowienia końcowe. 


$ 13. 1. Zarządzenie odnosi się do zaopatrzenia w sprzę' 
radiotechniczny na rok 1954 i lata następne, 

2. Zamówienia na sprzęt radiotechniczny wymieniony poi 
poz. 6, 20 oraz 42—44 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 dc 
zarządzenia na 1954 rok powinny być złożone w terminach 
określonych decyzją Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. 

3. Do zamówień na pierwszy kwartał 1954 r. na sprzęt ra- 
diotechniczny inny niż określony w ust. 2 stosuje się prze- 
pis $ 19 ust. 1 trybu ogólnego. W razie niezłożenia zamówie- 
nia w terminie stosuje się przepis $ 19 ust. 3 trybu ogólnego. 


Załączniki 2 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z. inż. A. Wang 


Załącznik nr 1 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG nr 29 z dnia 
15 lutego 1954 r. 


Wykaz sprzętu radiotechnicznego 


Nazwa artykułu 


Grupa od- 


dziel. za- Poz. cenniką Nr 64—Z 
mówień 


1 Żarówki karzełkowe specjalne 

-= Żarówki do wskazywania natężenia prądu 
3 | Zarówki sygnalizac. lotnicze < 
Żarówki do specjalnych zastos. 

9 Kolumny dźwiekowe 

6 Lampy elektronowe — specjalne 


150 V i 250 V z trzonkiem E—40 « 


9 Żarówki 2000 W 
inne niż 24 V, 110 V, 125 V i 220 V 


11 Żarówki iluminacyjne 

12 Żarówki karzełkowe do skal radiowych 
13 | Żarówki górnicze 

14 | Żarówki telefoniczne i teletechn. 

15 Żarówki sygnalizacyjne do snowadeł 


1 | Żarówki głównego szeregu do 200 W z trzonkiem E-27 na napięcie 
140 V, 150 V, 250 V i 280 V oraz wszystkie żarówki z trzonkiem B-22 I 


8 Żarówki głównego szeregu 300 W, 500 W i 1000 W, na napięcie 140 V, 


10 Zarówki odporne na wstrząsy w trzonkiem E—27 i B—22 na napięcie 


| I 248—251 
I 278—287 


I 388—391 

i 392—397 

II 551—554 

UI 819—822, 830, 831, 834, 
838, 841, 842, 
844—846 854—855 
857—859 861—870 


oraz wg listy towaro- 
wej importu central- 
nego, bez poz. cennika 


2, 4—8, 10—14 
16, 18—-22, 
24—28, 30, 
32—36, 38—42, 
44, 46—50, 
52—56, 58, 
60—64, 66—70 
72, 74—78, 
80—84, 86 
88—92, 94—98 


I 101—102, 104, 
107—108, 110, 
M3—114, A16 


I 117—122 

Í 127-—130 135—138 
141—144 147—150 
155—158 161—164 
167—170 _ 175—178 
181—184 187—190 

1 | 203—213 

l 256—261 

l 270—277 

| 288—307 


398 


F; 
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G rupa od- 


Lp. 


16 


19 


20 


21 


23 


24 


Nazwa artykułu 


dziel. za- 
mówień 


Poz. cennika Nr 64—Z 


S A 


Neonowe wskaźniki napięć 
Sprzęt serwisowy do opraw świetlówkowych 


Części radiowe 


- 


Mierniki krajowe rozdzielane: 

magneto-elektryczne tablicowe 

kieszonkowe 

omomierze i amperomierze cęgow. niskonapięciowe 


Mierniki importowane 
"Tablicowe 

Warsztatowe i laboratoryjne 
przenośne 

Elektronowe 

Inne specjalne 


Mierniki krajowe 

pozostałe: 

Klektromagnetyczne tablicowe 

Watomierze tablicowe 

Przenośne dla pomiar. warszt. i laboratoryjnych | A 
Żarówki głównego szeregu 200 W, z trzonkiem E—27 na napięcia 110 V, 
JZDMVĄ/220DV 


Żarówki głównego szeregu 300 W, 500 W i 1000 W z trzonkiem E—40 
na napięcie 110 V, 125 V, 220 V 


Żarówki odporne na wstrząsy z trzonkiem E—27 i B—22 na napięcie 
24 V, 110 V, 125 V, 220 V 


Żarówki do tablic rozdzielczych i rurkowe 
Żarówki karzełkowe do oświetlenia akumul. 
Żarówki wagonowe i parowozowe 

Żarówki sygnalizacyjne kolejowe 
Promienńiki podczerwieni 

Świetlówki (rury tluoryzujące) 

oprawy i start 

Wzmacniacze do 200 W 

Głośniki do 6 W mocy 

Głośniki powyżej 6 W mocy i 
Transformatory głośnikowe 

Lampy elektronowe popularne 


Kondensatory elektrolityczne 


Wzmacniacze 600 W s 
Przełączniki, ograniczniki i trasformatory abonenckie 


Nadajniki 
zarówki do aparatów dźwiękowych 
Zarówki projekcyjne 


Zarówki kinowe | 
Żarówki epidiaskopowe 
Żarówki fotograficzne 


I 
I 


H 


HI 


II 


IV 


(MUCH 


„766—800 


447—460 
467—472 
474—491 
555—675 
684—687 
689—750 
753—764 


i nie objęte cennikiem 


901—1278 
2090—2100 
2153—2154 


wg listy towarowej 
impor, centr. — bez 
pozyc. cennika 


1279—2089 
2101—2152 
2155—2203 


18,0, SiS AMT) 
237 20/0374 

43, 45, 51, 57, 

59, 65, 71, 73, 79,— 
85, 87, 93 


99—100, 103, 
105, 106, 109, 
111, 112, 115 


123—126 

131—134 

139—140 

145—146 

151—154 

159—160 

165—166 

171—174 

179—180 

185—186 
214—221, 222—241 
252—253 

348—371 

374—387 

399 

461—466, 473, 492—496 


511—519 

526—543 

544—550 

676—682 

804—818 

820—821 

823—829 

832—833 

835—837 

839—840, 843 
847—853, 856, 860 
wg listy towarowej 
importu centralnego 
bez pozycji cennika 


521 

683, 688 

751—752 

nie objęte cennikiem 
372—373 , 
400—411 i nie objęte 
cennikiem 

412—429 

429a 

430—446 i nie objęte 
cennikiem 


Nr 6/poz. 29—30 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego 
PKPG nr 29 z dnia 15 lutego 1954 r. 


Zasięg działania Hurtowni Rejonowych Artykułów Elektrotechnicznych 


1. Hurtownia w Warszawie 
2 5 w Łodzi 

3 Ls w Szopienicach 
4 s w Krakowie 

5 5 w Gdańsku 

8 55 w Poznaniu 

7 ñ w Szczecinie 
8. > we Wrocławiu 
9. A w Kielcach 

10 » w Bydgoszczy 
11 $ w Białymstoku 
12 rA w Lublinie 

13 2 w Opolu 

14 s w Rzeszowie 


30. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 28 z dnia 12 lutego 1954 r. 
(znak: BI-1B-34-58) 


w sprawie trybu zaopatrzenia w sprzęt instalacyjny. 

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 
października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu to- 
warowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) zarządza się, 
co następuje: t 

Rozdział 1. Postanowienia wstępne. 
$ 1. 1. Zarządzenie dotyczy sprzętu instalacyjnego w wy- 


konaniu znormalizowanym lub specjalnym wymienionego w 
wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, 


2. Za sprzęt w wykonaniu znormalizowanym uważa się 
sprzęt wymieniony w cenniku Centralnego Zarządu Zbytu 
Ministerstwa Przemysłu Maszynowego — Biuro Zbytu 
Osprzętu Instalacyjnego. 

8 2. Przy zaopątrzeniu jednostek państwowych i spółdziel- 
czych w sprzęt instalacyjny należy stosować przepisy niniej- 
szego zarządzenia oraz powołane przepisy zarządzenia Prze- 
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze- 
go nr 221 z dnia 10 sierpnia 1953 r. w sprawie trybu zaopa- 
trzenia materiałowo-technicznego (Biuletyn PKPG nr 26, 
poz. 115 i nr 38, poz 144). , 

8 3. Paragrafy powołane bez bliższego określenia ozħa- 
czają paragrafy niniejszego zarządzenia, a paragrafy powo- 
łane z dodatkiem „trybu ogólnego" oznaczają paragrafy za- 
rządzenia wymienionego w $ 2. 

Rozdział 2. Plany rozdziału, przydziały i rozdzielniki. 

5 4. Sprzęt instalacyjny wymieniony pod poz. 13 wykazu 
stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, a w poz. cennika 
516—521, rozdziela Ministerstwo Przemysłu Maszynowego; 
pozostały sprzęt instalacyjny nie jest rozdzielany. 

$ 5. Zaopatrzenie w sprzęt instalacyjny należy do Central- 
nego Zarządu Zbytu Ministerstwa Przemysłu Maszynowe- 


go — Biuro Zbytu Osprzętu Instalacyjnego (centrala zbytu). , 


§ 6. W zakresie planów rozdziału, przydziałów i rozdziel- 
ników stosuje się przepisy $$ 5—9 ust. 1 i 2 oraz $$ 10—16 
trybu ogólnego. 

Rozdział 3. Składanie i realizacja zamówień. 

8 7. 1. Zamówienia należy składać na sprzęt wymieniony: 

1) pod poz. 1—3 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do za- 
rządzenia — centrali zbytu, 

2) pod poz. 4—21 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do za- 
rządzenia — właściwym rejonowym hurtowniom artyku- 
tów elektrotechnicznych, 


dla rej. woj. warszawskiego i m. st. Warszawy 
s łódzkiego i m. Łodzi 

stalinogrodzkiego 

krakowskiego 

gdańskiego i olsztyńskiego 

poznańskiego i zielonogórskiego 

szczecińskiego i koszalińskiego 

wrocławskiego 

kieleckiego 

bydgoskiego 

białostockiego 

lubelskiego 

opolskiego 

rzeszowskiego 


3) pod poz. 22 i 23 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do ` 


zarządzenia — Zakładom Wytwórczym Aparatury Oświe- 
tleniowej im. 1 Maja — Warszawa — Okęcie. 

2. Właściwą (ust. 1 pkt 2) jest rejonowa hurtownia artyku- 
łów elektrotechnicznych, w której zasięgu terytorialnym ma 
siedzibę odbiorca. Wykaz rejonowych hurtowni z oznacze- 
niem ich zasięgu terytorialnego stanowi załącznik nr 2 do 
zarządzenia, 

3. Zamówienia na sprzęt instalacyjny w wykonaniu spe- 
cjalnym należy składać wyłącznie centrali zbytu. 

4. Odbiorcy podlegli Ministrowi Obrony Narodowej i Bez- 
pieczeństwa Publicznego oraz Powszechna Organizacja „Służ- 
ba Polsce* składają zamówienia wyłącznie centrali zbytu. 

$ 8. Zamówienia kierowane do centrali zbytu lub Zakła- 
dów Wytwórczych Aparatury Oświelleniowej im, 1 Maja 
należy składać na 90 dni, a zamówienia kierowane do rejo- 

nowych hurtowni artykułów elektrotechnicznych — na 100 

dni przed kwartałem, w którym ma nastąpić dostawa. 

8 9. Zamówienia kierowane do Biura Zbytu Osprzętu In- 
stalacyjnego należy składać w dwóch, a zamówienia kiero- 
wane do innych jednostek — w jednym egzemplarzu. 

$ 10. 1. Zamówienia na sprzęt instalacyjny rozdzielany od- 
biorców objętych w planie rozdziału pozycją: „różni od- 
biorcy“ powinny być akceptowane przez ministerstwo (cen- 
tralny urząd) nadzorujące odbiorcę, 

2. Zamówienia na sprzęt instalacyjny w wykonaniu spe- 
cjalnym powinny być zaopatrzone w stwierdzenie nadzorują- 
cego odbiorcę centralnego zarządu (jednostki równorzędnej) 
konieczności użycia takiego sprzętu. 

$ 11. W zakresie składania i realizacji zamówień stosuje 
się przepisy $ 17 ust. 2, § 18, $ 19 ust. 2—5 oraz $$ 20—27 
trybu ogólnego, przy czym: 

1) przez grupę materiałów, o której mowa w § 17 ust. 2 
pkt 3 trybu ogólnego, rozumie się grupę sprzętu insta- 
lacyjnego oznaczoną w wykazie stanowiącym załącznik 
nr 1 do zarządzenia, 

2) § 20 ust. 1 trybu ogólnego stosuje się ze zmianą wynika- 
jącą z $ 7. 

Rozdział 4. Sprawozdawczość. 

$ 12. W zakresie sprawozdawczości stosuje się przepis $ 28 
trybu ogólnego. 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe. 

$ 1354: Zarządzenić odnosi się do zaopatrzenia w sprzęt 
instalacyjny na rok 1954 i lata następne, 

2. Do zamówień na pierwszy kwartał 1954 roku stosuje 
się przepis $ 19 ust. 1 trybu ogólnego. W razić niezłożenia 
zamówienia w terminie stosuje się przepis $ 19 ust. 3 trybu 
ogólnego. 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG nr 28 
z GA 12 lutego 1954 r. 


I Nazwa artykułu | ae baj "Pozycja W 
P : | MiGŚWIEĆ nr 135—Z 
l Zegary elektryczne, główne i wtórne impulsowe l | 116—128 
: J 7 z M i JI 734—1742 
2 | Głowice kablowe, końcowe płaskie, wnętrzowe i zewnętrzne do 30 KV 751—753 

3 Mufy kablowe przelotowe wysokiego napięcia ni me ORA DE 
4 Oprawy do oświetlenia ogólnego: porcelanowe, blaszane, stalowe, do zawieszania, na-| 
kręcania i przekręcania | 1—59 
5 | Transformatory bezpieczeństwa | 60—61 
6 | Klosze | 80—115 
T | Łączniki, gniazda wtykowe, wtyczki 132—188 
192—197 
201—202 
208—210 
229—263 
g Sprzęt sygnalizacyjny 211—228 
9 Bezpieczniki: gniazda bezpiecznikowe, stawki dolne, wkładki topikowe, główki, bez-| | 
pieczniki klockowe, paskowe i tablice licznikowe 264—360 
373—374 
10 Wyłączniki samoczynne 375—384 
44 Sprzęt oświetleniowy: oprawki, wieszaki, rozety sufitowe, uchwyty do kloszy, trzpio-| 
ry, łączniki świecznikowe odbłyśniki, bloki, wyciągniki 388—439 
42 | Sprzęt do instalacji rurkami izolacyjnymi, rurki, puszki pierścieniowe, gniazda od- 
J gałężne i prętowe, klamerki, tulejki, półtulejki, fajki, kątniki, trójniki, kołki i daszki 
t| wpustowe 440—515 --— 
A - x 615-—618 
13 | Sprzęt do instalacji rurkami pancernymi 
Rurki izolacyjne pancerne z mufkami. 516—521 
uszki, wkrętki dławikowe i uszczelki, klamerki, uchwyty dystansowe, mufki, pół- 
jki, fajki, łączniki kontrolne 522—614 
14 Osprzęt do instalacji przewodami kabelkowymi i płaszczowymi 619—648 
15 Zaciski tablicowe i zatablicowe 649—656 
i6 Osprzęt do kabli elektroenerget. 657—733 
743—750 
; 745—759 
17 Zaciski i złączniki 760—811 
18 Końcówki ` 812—877 
19 Osprzet do linii napowietrznych 887—997 
20 | Osprzęt do połączeń w rozdzielniach 998—1080 
21 Porcelana elektrotechn. 1085—1103 
22 | Oprawy oświetleniowe dla kolei, tramwajów i żeglugi 62—79 


Załącznik nr 2 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG 
nr 28 z dnia 12 lutego 1954 r. 


Wykaz Rejonowych Hurtowni Artykułów Elektrotechnicznych 


1. Hurtownia w Warszawie dla rejonu woj. warszawskiego i m. st. Warszawy 
2. Hurtownia w Łodzi » » „ łódzkiego i m. Łodzi 

3. Hurtownia w Szopienicach > 5 „  Stalinogrodzkiego 

4. Hurtownia w Krakowie A A „ krakowskiego 

5. Hurtownia w Gdańsku " 3 » gdańskiego i olsztyńskiego 

6. Hurtownia w Poznaniu r m » poznańskiego i zielonogórskiego 
7. Hurtownia w Szczecinie „ » » szczecińskiego i koszalińskiego 
8. Hurtownia we Wrocławiu » » „ . wrocławskiego 

9. Hurtownia w Kielcach » » » PC 

10. Hurtownia w Bydgoszczy ” » w bydgoskiego 

11. Hurtownia w Białymstoku » X h białostockiego 

12. Hurtownia w Lublinie „s „ v lubelskiego 

13. Hurtownia w Opolu " " " opolskiego, 

t4. Hurtownia w Rzeszowie U D » rzeszowskiego 
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PISMO OKÓLNE 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 


nr 3 z dnia 10 lutego 1954 r. 
(znak: BU3-48-27) 


w sprawie właściwego rozgraniczenia nakładów inwestycyj- 
nych na maszyny i urządzenia od nakładów na roboty bu- 
dowlano-montażowe. 


W celu uniknięcia mylnej interpretacji przepisów instruk- 
cji Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG) 
nr 94, 24-c i 93 wraz ze zmianami wprowadzonymi zarzą- 
dzeniem nr 137 Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla- 
nowania Gospodarczego z dnia 28 maja 1953 r. (Biuletyn 
PKPG nr 17, poz. 74) co do zaliczania nakładów na nie- 
które maszyny i urządzenia do nakładów na roboty budo- 
wlano-montażowe, Departament Budownictwa i Departa- 
ment Inwestycji PKPG wyjaśniają, co następuje: 


I. 1. Do robót budowlanych należy zaliczać roboty okre- 
ślone w $ 3 instrukcji PKPG nr 93. 


Do robót budowlanych o charakterze wewnętrznych in- 
stalacji budynków zalicza się m.in. także roboty instalacyj- 
ne chłodnicze i wodne. 


2. Do wartości produkcji budowlanej zalicza się wartoś- 
ci wszystkich użytych do tej produkcji materiałów, kon- 
strukcji stalowych, aparatury i urządzeń, z wyjątkiem ma- 
szyn i urządzeń wymienionych w $ 3 pkt 1 instrukcji PKPG 
nr 94. Przez konstrukcje stalowe należy rozumieć konstruk- 
cje stalowe budynków i budowli, kratownice, słupy, pod- 
ciągi, ramy, przęsła mostowe, płaszcze, konstrukcje wiel- 
kich pieców, pieców obrotowych, nagrzewnic Cowpera, 
konstrukcje urządzeń skipowych przy wielkich piecach itp. 
Wartość przedmiotów, które zgodnie z powyższymi wy- 
jaśnieniami zalicza się do wartości produkcji budowlanej, 
nie może być umieszczona w części wniosku inwestycyjnego 
dotyczącej nakładów na zakup maszyn i urządzeń, lecz 
w części obejmującej nakłady na roboty budowlane. 


3. Od wartości przedmiotów zaliczanych do robót „budo- 
wlano-montażowych przedsiębiorstwu przysługuje prawo 
pobierania generalii. Postanowienie pktu 5 okólnika Prezesa 
Rady Ministrów nr 244 z dn. 28 października 1952 r. w spra- 
wie doraźnego uporządkowania prac kosztorysowych (Moni- 
tor Polski Nr A-96, poz. 1474) zabraniające obliczania gene- 
ralii od urządzeń przemysłowych i maszyn, dotyczy tylko 
tych maszyn i urządzeń, które powinny być objęte 1 akła- 
dami na zakup maszyn i urządzeń. 


4. W nakładach na zakup maszyn i urządzeń nie mogą 
być umieszczone konstrukcje stalowe, aparatura i urządze- 
nia, których wartość zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami 
zalicza się do robót budowlanych, nawet wówczas, gdy są 
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one objęte spisem grup maszyn, urządzeń, narzędzi i in- 
wentarza do planowania nakładów maszynowych na rok 
1953, stanowiącym załącznik nr 5 do instrukcji PKPG nr 
94. 


Na przykład: koiły i pompy do urządzenia centralnego 
ogrzewania budynku mieszkalnego wchodzą z reguły w skład 
robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem 
zleceniowym, mimo że są wymienione w spisie grup ma- 
szyn, urządzeń, narzędzi i inwentarza do planowania nakła- 
dów maszynowych. Mogą one jednak wystąpić także w na- 
kładach inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń w przy- 
padku, gdy mają służyć dla wymiany zużytych kotłów 
i pomp sposobem gospodarczym. 


II. Do robót montażowych zalicza się roboty, określone 
w $ 4 pkt 1 instrukcji PKPG nr 93. 


Do wartości robót montażowych nie zalicza się zgodnie 
z postanowieniem $ 4 pkt 2 instrukcji PKPG nr 93, war- 
tości montowanych maszyn i urządzeń. W tym przypadku 
mają zastosowanie postanowienia pktu 5 lit, *) okólnika 
Prezesa Rady Ministrów nr 244 z dnia 28 października 1952 
r. w sprawie doraźnego uporządkowania prac kosztoryso- 
wych (porównaj pkt I i ppkt 3 niniejszego pisma okólnego). 


III. Zaliczenie maszyn, urządzeń oraz aparatury do ro- 
bót budowlano-montażowych, zgodnie z § 3 pkt 3 instrukcji 
PKPG nr 94 jest niezależne od ich pochodzenia — krajo- 
wego lub z importu. 


IV. Wartość robót budowlano-montażowych zleconych wy- 
konawcy do wykonania powinna obejmować wartość robo- 
cizny, oraz wszystkich materiałów i urządzeń (które są 
zaliczane do nakładów na roboty budowlano-montażowe) 
wraz z odpowiednimi generaliami. 


Wykonawca wystawia inwestorowi rachunek, ka ARM 
również wartość materiałów, maszyn i urządzeń zaliczanych 
do wartości produkcji budowlano-montażowej, a przekaza- 
nych przez inwestora, zgodnie z obowiązującymi przepi- 
sami. 

Od przekazanych materiałów, maszyn i urządzeń wyko- 
nawca pobiera koszty ogólne (generalia) wg ustalonych sta- 
wek. 


W tym samym rachunku wykonawca potrąca z ogólnej 
kwoty rachunku wartość przekazanych przez inwestora ma- 
teriałów, maszyn i urządzeń. 


V. Montażu maszyn i urządzeń, wykonywanego przez 
przedsiębiorstwo przemysłowe, które było wytwórcą tych 
maszyn, nie zalicza się do nakładów na roboty budowlano- 
montażowe, lecz do nakładów na zakup maszyn i urządzeń. 


DYREKTOR DEPARTAMENTU BUDOWNICTWA 
inż. M. Małachowski 


WICEDYREKTOR DEPARTAMENTU INWESTYCJI 
B. Baliński 
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